Instrument 

Instrument 

Model Number 

Serial Number 

GC/MS 

MS 5973N / GC 6890 

G1530A 

US00022936 

GC/MS 

MS 5973/GC 6890 

G1530A 

US82311418 

GC/MS 

MS 5975 / GC 7890A 

G3440A 

US10020005 

GC 

7890 

G3440A 

CN11151075 

GC 

6890 

G1530A 

US00025684 

GC 

7890 

G3440A 

CN10710038 

FUR 

Spectrum 100 


77664 


Folk OIG PRR 100671 




































